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摘 要 : 在 新 时 代 社 会 发 展 的 过 程 中 , 我 国 的 科学 技术 不 断 地 进步 发 展 , 且 在 各 个 行业 的 应 用 广泛 , 为 人 们 带 来 了 更 多 的 便利 。 
其 中 有 线 电视 的 应 用 在 人 们 的 生活 当中 已 经 非常 的 广泛 ， 人们 在 生产 及 生活 中 对 有 线 电视 的 依赖 性 越 来 越 大 ， 有 线 电视 已 经 
成 为 人 们 生活 中 必 不 可 少 的 一 部 分 。 在 有 线 电视 应 用 的 过 程 中 光缆 网 络 传输 故障 问题 受到 了 广泛 的 关注 ， 光 缆 网 络 传输 出 现 
故障 问题 将 会 对 有 线 电 视 的 正常 播放 造成 一 定 的 影响 ， 所 以 在 实际 工作 的 时 候 施 工人 员 应 该 结合 实际 情况 科学 合理 地 制定 光 
缆 网 络 传输 过 程 当 中 的 维护 方案 ， 确 保 维护 工作 能 够 有 效 地 落实 ， 为 有 线 电视 其 高 质量 的 播放 工作 开展 提供 一 定 的 帮助 。 在 
进行 日 常 维护 的 时 候 需 要 施工 人 员 根 据 故障 类 型 有 针对 性 地 开展 故障 维护 工作 ， 且 在 实际 工作 当中 定期 对 网 络 进行 相关 的 监 
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测 ， 防 止 出 现 不 必要 的 故障 问题 ， 影 响 后 期 的 正常 播放 ， 对 人 们 的 正常 收视 造成 非常 不 利 的 影响 。 
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导语 

从 当前 人 们 生活 中 有 线 电 视 的 应 用 情况 可 以 看 出 ， 
有 线 电视 的 应 用 非常 的 广泛 ， 并 且 深 受 人 们 的 喜爱 ， 有 
线 电 视 已 经 成 为 人 们 生活 中 必 不 可 少 的 一 部 分 。 光 费 网 
络 传输 是 有 线 电 视 正 常 运行 的 重要 组 成 部 分 ， 在 实际 应 
用 的 时 候 还 是 容易 出 现 一 些 不 必要 的 故障 问题 ， 且 对 工 
作 造 成 了 不 必要 的 影响 ， 因 此 有 线 电视 光线 网 络 传输 当 
中 的 故障 问题 受到 了 很 大 的 关注 。 在 实际 工作 的 时 候 对 
工作 人 员 有 一 定 的 要 求 ， 需 要 工作 人 员 能 够 掌握 一 定 的 
专业 化 技能 ， 能 及 时 地 发 现 光 缆 网 络 运行 过 程 中 存在 的 
问题 ， 有 针对 性 地 制定 相应 的 方案 ， 为 良好 的 网 络 运行 
环境 疯 定 良好 的 基础 。 同 时 故障 的 维护 必须 严格 落实 ， 
只 有 及 时 地 将 存在 的 问题 得 到 有 效 地 解决 ， 才 能 够 确保 
在 实际 生活 中 人 们 能 正常 的 收视 有 线 电 视 。 有 线 电视 的 
应 用 在 当前 人 们 生活 当中 占据 着 重要 的 地 位 ， 所 以 相关 
单位 应 该 重视 定期 的 维护 ， 确 保 维护 工作 能 够 满足 当前 
发 展 的 需求 , 进一步 更 好 地 满足 新 时 代 人 们 生活 的 需求 。 
1. 有 线 电 视 光 缆 网 络 传输 过 程 中 常见 故障 的 排查 方式 
1.1 熔接 不 合格 所 造成 的 故障 问题 

相关 工作 人 员 要 想 更 好 的 解决 光缆 网 络 传输 过 程 中 
的 问题 ， 就 应 该 有 针对 性 地 对 其 进行 维护 处 理 ， 首 先 应 
该 重视 燃 接 问题 。 这 就 需要 工作 人 员 拥 有 非常 专业 的 技 
术 知 识 作 为 支持 ， 确 保 在 开展 工作 的 时 候 能 够 及 时 地 发 
现 熔接 当中 的 不 足 ， 如 果 未 能 及 时 发 现 该 问题 对 故障 产 
生 的 影响 , 盲目 的 进行 故障 排查 不 仅 让 工作 量变 得 的 大 ， 
并 且 还 会 对 故障 维护 工作 的 开展 造成 一 定 的 影响 ， 这 将 
不 利于 故障 维护 工作 的 高 效率 落实 。 所 以 在 实际 工作 的 
时 候 工作 人 员 应 该 根据 实际 情况 合理 化 对 熔接 质量 进行 
分 析 和 探究 ， 同 时 相关 单位 应 该 重视 工作 人 员 的 专业 化 
技能 提升 ， 从 而 使 其 能 够 得 到 更 好 的 进步 发 展 ， 为 其 后 


期 工作 的 开展 提供 支持 。W 从 当前 光纤 熔接 工作 的 实际 
情况 可 以 看 出 ， 对 熔接 不 合格 所 造成 的 故障 进行 重新 熔 
接 ， 一般 故障 就 会 排除 ， 所 以 在 实际 工作 的 时 候 工 作 人 
员 应 该 严格 地 按照 光纤 熔接 工艺 流程 图 进行 接续 。 在 重 
新 熔接 操作 的 时 候 偶 尔 会 出 现 一 些 问题 ， 人 熔接 质量 不 能 
达到 要 求 ， 这 就 需要 工作 人 员 在 不 断 的 实践 过 程 中 总 结 
经 验 ， 使 其 在 实际 工作 中 能 够 有 效 地 提升 熔接 工作 的 效 
率 以 及 质量 。 这 样 能 够 最 大 程度 上 防止 因为 熔接 问题 对 
光缆 网 络 传输 工作 的 开展 造成 一 定 的 影响 ， 一 旦 出 现 问 
题 将 会 耗费 一 定 的 人 力 、 物 力 等 成 本 ， 对 有 线 电视 更 好 
的 进步 发 展 非常 地 不 利 ， 所 以 应 该 重视 。 
1.2 供电 问题 对 网 络 传输 造成 的 影响 

在 有 线 电视 工作 的 过 程 中 由 于 供电 原因 导致 的 光线 
网 络 传输 故障 也 是 常见 的 故障 。 这 类 故障 将 会 对 光 接 收 
机 设备 产生 严重 的 影响 ， 使 其 不 能 够 正常 的 供电 ， 如 果 
接收 机 受到 影响 ， 将 会 对 信和 号 接收 造成 严重 的 影响 ， 甚 
至 会 使 其 接收 不 到 信号 ， 导 致 有 线 电视 信号 传输 与 接收 
出 现 问题 。 该 问题 造成 的 原因 主要 是 因为 线路 建设 的 时 
候 接 收 机 及 其 供电 装置 一 般 放 在 户外 ， 导 致 其 在 工作 的 
时 候 容 易 受 到 外 界 环 境 的 影响 ， 出 现 各 种 各 样 的 问题 和 
故障 。 另 外 长 期 暴露 在 外 界 环 境 下 会 加 速 设 备 材 料 的 老 
化 ， 进 而 对 设备 自身 的 质量 造成 一 定 的 损坏 ,使 其 在 实 
际 运 行 的 时 候 容易 出 现 一 些 故障 问题 。 所 以 在 实际 工作 
的 时 候 就 需要 工作 人 员 重 视 起 来 ， 尽 量 减少 设备 在 运行 
的 时 候 受 到 外 界 环境 的 影响 , 以 提高 设备 运行 的 稳定 性 ， 
避免 出 现 一 些 不 必要 的 故障 问题 。 在 实际 工作 的 时 候 工 
作 人 员 首 先 应 该 对 设备 做 好 防 南 工作 ， 确 保 设 备 不 会 受 
到 雷雨 天 气 的 影响 ， 同 时 应 该 尽 可 能 地 将 设备 存放 于 比 
较 干 燥 的 地 方 ， 如 果 出 现 故 障 将 会 排除 外 界 环境 带 来 的 
影响 。 出 现 故 障 时 首先 应 当 对 设备 电压 进行 检测 ， 以 便 
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明确 设备 的 工作 状态 。 如 果 电 压 等 不 能 达到 标准 化 的 工 
作 需 求 ， 就 能 够 清楚 地 了 解 主要 是 因为 供电 问题 所 引起 
的 ， 对 解决 该 故障 问题 有 很 大 的 帮助 。 所 以 在 开展 相关 
工作 的 时 候 需要 严格 地 按照 相关 要 求 落实 ， 为 其 高 效率 
的 工作 黄 定 良好 的 基础 ， 从 而 使 得 有 线 电视 光线 网 络 传 
输 工 作 能 够 更 好 地 达到 标准 化 的 工作 要 求 ， 为 其 更 好 的 
进步 发 展 提供 相应 的 支持 和 帮助 ， 从 而 有 效 地 减少 其 故 
障 问题 的 发 生 ， 促 使 我 国 的 有 线 电 视 网 络 传输 能 够 满足 
新 时 代 的 需求 。 
1.3 光缆 自身 受 损 所 造成 的 问题 

有 线 电 视 大 多 数 的 光缆 都 是 建 在 户外 的 ， 容 易 受 到 
外 界 环 境 的 影响 ， 对 光缆 质量 等 造成 损坏 ， 尤 其 是 遇 到 
一 些 恶 劣 天 气 的 时 候 会 对 光缆 自 号 造成 非常 不 利 的 影响 。 
除 此 之 外 ， 还 有 人 为 因素 如 部 分 光缆 周围 存在 建筑 施工 
等 ， 在 施工 过 程 中 由 于 施工 不 仔细 而 导致 光缆 受 损 的 情 
况 是 很 常见 的 。 如 图 1 所 示 就 是 施工 挖 据 过 程 中 光缆 被 
无 意 挖 到 导致 受 损 的 。 所 以 在 进行 故障 排查 的 时 候 工 作 
人 员 首 先 应 该 对 光缆 所 处 的 环境 进行 分 析 ， 同 时 对 光线 
自身 的 质量 进行 检查 ， 确 保 光 缆 未 受到 损坏 ， 如 果 光 线 
出 现 损 坏 的 现象 及 时 地 对 其 进行 维护 ， 如 果 损 坏 严重 应 
该 及 时 更 换 ， 避 免 在 后 期 工作 的 时 候 出 现 一些 不 必要 的 
问题 对 有 线 电 视 的 正常 工作 运行 造成 不 利 的 影响 。 在 
实际 工作 开展 的 时 候 工作 人 员 应 该 根据 实际 情况 采取 专 
业 化 的 监测 技术 ， 将 光缆 检测 清楚 了 解 光缆 各 段 的 质量 
情况 ， 再 根据 检测 结果 有 针对 性 地 制定 工作 计划 ， 同 时 
严格 按照 标准 要 求 开展 ， 促 使 其 工作 质量 能 够 达到 标准 
化 的 要 求 ， 从 而 为 后 期 检修 工作 的 及 时 有 效 进行 商定 基 
础 。 其 中 最 为 重要 的 是 要 及 时 地 解决 光缆 当中 的 问题 ， 
避免 在 工作 的 时 候 出 现 一 些 不 必要 的 问题 ， 尤 其 应 该 重 
视 光 缆 受 损 的 维护 ， 尽 可 能 使 光缆 受 损 部 分 能 够 及 时 地 
得 到 更 换 ， 防 止 在 运行 的 时 候 因为 自身 的 问题 对 光缆 的 
正常 工作 造成 一 定 的 影响 ， 最 大 程度 上 使 得 有 线 电 视 光 
缆 网 络 传输 质量 能 够 满足 要 求 ， 为 其 更 好 的 发 展 黄 定 良 
好 的 基础 ， 使 其 能 够 满足 当前 人 们 生活 当中 对 于 有 线 电 
视 工 作 开 展 的 要 求 。 


图 1 
1.4 记录 光缆 熔接 数据 偏差 所 导致 的 问题 
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通过 相关 的 数据 分 析 可 以 清楚 地 了 解 到 ， 在 实际 工 
作 的 时 候 如 果 是 因为 记录 光缆 熔接 数据 偏差 所 造成 的 问 
题 ， 将 会 使 其 在 后 期 运行 的 时 候 因为 数据 不 对 导致 传输 
信和 号 错误 ， 信 和 号 的 传输 很 难 满足 有 线 电视 的 需求 ， 可 能 
导致 有 线 电视 信号 的 中 断 。 并 且 该 故障 问题 解决 起 来 也 
将 会 非常 困难 ， 只 能 通过 仪器 一 步 步 进行 测量 才能 最 终 
和 定 故障 位 置 ， 这 样 就 需要 工作 人 员 投 入 大 量 的 精力 和 
时 间 才 能 解决 问题 。 所 以 在 实际 工作 的 时 候 必须 要 工作 
员 能 够 严格 地 按照 标准 化 的 要 求 开 展 作 业 ， 做 好 光缆 
熔接 工作 的 记录 ， 以 确保 记录 信息 的 真实 有 效 ， 进 而 使 
其 能 够 最 大 程度 上 解决 该 项 问题 。 但 是 该 故障 问题 相对 
来 说 非常 的 困难 ， 需 要 工作 人 员 对 相关 专业 技术 非常 的 
清楚 和 熟练 ， 只 有 这 样 才能 够 确保 在 实际 工作 的 时 候 充 
分 的 发 挥 优势 , 使 工作 效率 等 能 够 真正 意义 上 有 所 提升 ， 
促使 故障 问题 能 够 得 到 高 质量 的 解决 。m 因为 解决 起 来 
比较 困难 ， 所 以 在 维护 处 理 的 时 候 会 耗费 大 量 的 人 力 以 
及 时 间 ， 并 且 在 检测 的 时 候 还 是 需要 工作 人 员 进 行 相关 
数据 的 记录 ， 但 是 人 工 记 录 的 时 候 还 是 会 受到 各 类 因素 
的 影响 ， 使 得 记录 的 数据 资料 失去 真实 性 ， 对 相关 工作 
的 开展 依然 会 造成 不 必要 的 影响 。 因 此 ， 在 工作 的 时 候 
应 该 有 针对 性 地 引进 一 些 先进 的 技术 ， 实 现 对 检测 数据 
的 科学 合理 化 记录 ， 能 够 有 效 地 防止 在 记录 的 过 程 中 因 
工作 人 员 自 身 问 题 对 其 记录 结果 产生 影响 ， 对 提升 工作 
质量 和 效率 等 都 会 有 很 大 的 帮助 。 
2. 有 线 电视 光缆 网 络 传输 故障 的 维护 策略 

有 线 电 视 光 缆 网 络 传输 过 程 中 的 故障 维护 工作 在 
开展 的 过 程 中 采用 到 的 技术 比较 多 ， 这 就 需要 工作 人 员 
针对 当前 的 故障 情况 合理 化 的 进行 相关 方案 的 制定 ， 尽 
可 能 地 使 其 在 实际 工作 的 时 候 能 够 充分 地 发 挥 自身 的 作 
用 ,为 其 更 好 的 进步 发 展 葛 定 良好 的 基础 ， 最 大 程度 上 
使 得 有 线 电视 光缆 网 络 传 输 故 障 问题 能 够 得 到 有 效 解 
决 ， 同 时 使 其 相关 效率 等 能 够 有 所 提升 ， 促 使 有 线 电视 
能 够 得 到 更 好 的 发 展 ， 为 人 们 的 日 常生 活 提供 高 质量 的 
服务 。 
2.1 实施 一 般 检 查 维护 

在 开展 维护 工作 的 时 候 ， 一 般 维护 主要 是 针对 相关 
设备 进行 必要 的 检查 , 对 其 中 存在 的 问题 进行 解决 处 理 。 
除了 对 设备 进行 检测 ， 还 根据 有 线 电视 的 图 像 显 示 等 对 
其 设备 质量 进行 评估 ， 根 据 不 同 的 情况 制定 合理 化 的 方 
案 ， 且 严格 地 按照 技术 要 求 开 展 工作 。 但 是 在 实际 工作 
的 时 候 依然 会 有 一 些 问题 对 其 造成 影响 ， 所 以 在 实际 工 
作 的 时 候 应 该 对 专业 化 的 工作 人 员 提 出 相应 的 要 求 ， 确 
保 在 开展 工作 的 时 候 能 够 根据 当前 设备 运行 当中 的 问题 
有 针对 性 地 落实 维护 工作 ， 只 有 有 针对 性 地 进行 故障 维 
护 ， 才 能 够 使 维护 工作 达到 当前 发 展 的 要 求 ， 使 其 在 后 
期 运行 的 时 候 能 够 高 效率 的 开展 工作 ， 确 保 工 作 效 率 以 
及 质量 等 能 够 满足 需求 ， 使 得 有 线 电视 能 够 在 人 们 的 日 
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常生 活 当中 更 好 的 立足 发 展 。 这 对 促进 有 线 电视 光缆 网 
络 传输 故障 维护 质量 的 提升 有 很 大 的 影响 ， 使 其 能 够 满 
足 新 时 代 人 们 对 于 有 线 电视 应 用 的 需求 。 一 般 检 查 维 护 
工作 相对 来 说 是 进行 一 些 普通 的 监测 ， 在 开展 该 项 检查 
维护 工作 的 时 候 工 作 人 员 还 应 该 重视 后 期 各 项 检查 维护 
工作 的 落实 ， 确 保 在 应 用 的 时 候 工作 质量 等 能 够 真正 意 
义 上 得 到 提升 。 该 项 检测 工作 受到 了 人 们 的 广泛 关注 ， 
所 以 对 工作 人 员 提 出 了 新 的 要 求 ， 为 后 期 各 项 工作 的 开 
展 葛 定 恨 好 的 基础 。 
2.2 落实 定期 的 检查 维护 工作 

为 了 使 有 线 电视 光缆 网 络 传输 质量 能 够 满足 人 们 日 
常生 活 的 要 求 , 这 就 需要 工作 人 员 针 对 当前 的 实际 情况 ， 
制定 符合 维护 工作 开展 的 方案 ， 定 期 的 落实 光缆 网 络 的 
检查 维护 工作 ， 确 保 光 缆 网 络 的 维护 质量 等 能 够 达到 要 
求 ， 进 而 促使 工作 效率 等 能 够 有 所 提升 。 定 期 的 检查 维 
护 工 作 的 开展 ， 能 够 实现 及 时 地 对 故障 问题 进行 处 理解 
决 ， 避 免 一 些小 的 故障 问题 因 不 能 及 时 得 到 处 理 ， 在 长 
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际 情 况 合理 的 开展 工作 ， 确 保 维护 工作 效率 等 能 够 达到 
要 求 。 部 分 单位 因为 对 人 员 维护 意识 提升 不 是 特别 重视 ， 
维护 工作 人 员 未 能 根据 实际 情况 合理 的 将 其 工作 质量 落 
实 到 位 。 
结语 

根据 本 文 所 述 ， 随 着 科学 技术 的 进步 发 展 ， 有 线 电 
视 在 人 们 日 常生 活 当 中 深 受 欢迎 ， 且 有 效 地 代替 了 传统 
技术 当中 的 不 足 ， 能 够 实现 清晰 稳定 的 网 络 传输 ， 所 以 
在 实际 应 用 的 时 候 受 到 了 人 们 的 重视 ， 在 当前 发 展 中 最 
为 重视 的 就 是 光缆 网 络 故 障 传输 的 故障 问题 ， 在 应 用 的 
时 候 一 旦 出 现 故 障 问题 将 会 使 其 高 质量 的 工作 造成 非常 
严重 的 影响 。 因 此 ， 在 有 线 电视 应 用 的 过 程 中 ， 应 及 时 
对 光缆 网 络 传输 设施 进行 检修 维护 ， 对 存在 的 故障 以 及 
一 些 隐患 问题 作出 相应 的 解决 处 理 方案 ， 同 时 对 维护 工 
作 人 员 进 行 严 格 的 要 求 ， 确 保 在 实际 工作 的 时 候 能 够 达 
到 标准 化 的 质量 要 求 ， 进 而 使 得 故障 维护 工作 的 开展 能 
够 达到 当前 应 用 的 需求 ， 从 而 为 有 线 电 视 的 稳定 运行 等 


期 超 负 荷 运行 过 程 中 出 现 大 的 故障 问题 ， 这 将 对 其 后 期 


黄 定 良好 的 网 络 基 础 ， 进 而 使 其 能 够 得 到 更 好 的 进步 发 


工作 的 开展 非常 地 不 利 ， 所 以 定期 的 检查 维护 是 非常 重 
要 的 ,工作 人 员 应 该 重视 , 同时 相关 单位 也 应 该 重视 起 来 ， 
严格 地 按照 标准 化 的 要 求 开 展 工 作 ， 促 使 有 线 电视 光缆 
网 络 传输 的 维护 工作 能 够 更 好 地 得 到 提升 ， 进 而 使 其 能 
够 得 到 有 效 的 进步 发 展 。 要 是 其 定期 检查 维护 工作 质 
量 能 够 满足 要 求 ， 相 关 工 作 人 员 应 该 有 针对 性 地 制定 工 
作 计 划 ， 还 应 该 设置 一 定 的 监督 部 门 ， 在 开展 维护 工作 
的 时 候 对 其 进行 监督 管理 ， 防 止 工作 人 员 为 了 提升 效率 
而 不 按照 标准 要 求 进行 , 监督 工作 相对 来 说 非常 的 重要 ， 
是 高 质量 维护 工作 开展 的 一 项 基础 保障 ， 所 以 在 实际 工 
作 的 时 候 相关 单位 也 应 该 重视 管理 工作 的 开展 ， 促 使 其 
工作 质量 等 能 够 满足 需求 。 因 为 部 分 光缆 设备 等 处 在 户 
外 环境 当中 ,会 受到 外 界 环 境 的 影响 ， 进 而 对 其 正常 的 
工作 开展 造成 影响 , 所 以 定期 的 检查 就 显得 非常 的 重要 ， 
能 够 有 效 的 减少 故障 问题 的 发 生 ， 促 使 网 络 传输 的 质量 
效率 能 够 达到 标准 化 的 要 求 , 使 其 能 够 更 好 的 进步 发 展 。 
2.3 重视 工作 人 员 维护 意 识 的 提升 

在 开展 维护 工作 的 时 候 ， 要 想 使 得 维护 质量 能 够 得 
到 提升 ， 就 应 该 要 求 工 作 人 员 重 视 起 来 ， 在 实际 工作 的 
时 候 清楚 地 认识 到 光缆 维护 工作 的 重要 性 ,确保 维护 质 
量 等 能 够 有 所 提升 , 这 将 对 其 更 好 的 发 展 有 很 大 的 帮助 。 
中 从 目前 维护 工作 的 开展 情况 可 以 清楚 地 了 解 到 ， 在 实 
际 工作 的 时 候 部 分 工作 人 员 对 维护 工作 不 是 特别 的 重视 ， 
导致 维护 工作 不 能 得 到 高 质量 的 落实 。 同 时 ， 部 分 工作 
人 员 为 了 提升 工作 效率 对 维护 工作 环节 进行 省 略 ， 致 使 
在 工作 的 时 候 效 率 等 未 能 有 效 地 提升 。 因 此 ， 单 位 应 该 
重视 工作 人 员 维护 意 识 的 提升 ， 定 期 地 对 工作 人 员 进 行 
培训 ， 使 其 能 够 清楚 地 认识 到 维护 工作 对 光缆 网 络 传输 
高 质量 工作 的 重要 性 ， 且 在 实际 工作 的 时 候 能 够 根据 实 


展 ， 尤 其 是 在 当前 社会 发 展 当中 有 线 电 视 在 人 们 的 生活 
当中 占据 着 重要 的 地 位 ， 需 要 工作 人 员 重 视 起 来 严格 地 
落实 相关 的 工作 ， 从 而 使 其 能 够 得 到 更 好 的 进步 发 展 ， 
促使 能 够 在 新 时 代 当 中 更 好 的 进步 立足 ， 充 分 地 展现 自 
身 的 重要 性 。 略 
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